EUGENIA Nowina BOZNANSKA 


żona inżyniera 1 budowniczego, obywatelka m. Krakowa, 


przeżywszy lat 57, po krótkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła 
w Panu dnia I/ Listopada 1892 r. 


W ciężkim Żalu pozostały mąż i córki zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który 
odbędzie się w Sobotę dnia 19-go b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu z domu pod L. 17 przy ulicy Wolskiej wprost 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


